CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





2º FASE - 19º RODADA 


& ENCERRADO (63) 
[RE O] 


Arsenal de Sarandi Sarmiento 


20/10/2027 às 15:45 
A Dario Herrera 


O estádio Jutio Humberto Grondona (avettanedo) 


Emiliano Méndez & 


O) 
z 
a 


DP Martín García 
Brian Farioli 
DD Julián Chicco 
Alejo Antilef+ã) 
DD Braian Salvareschi 


Ls Estatísticas 
Arsenal de Sarandí Sarmiento 
55 Posse de bola (%) as 
341 Total de passes 282 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


âB Escalações 
Arsenal de Sarandí Sarmiento 


23, Alejandro Medina 1. Manuel Vicentini (c) 
3, Emiliano Papa 42, Federico Mancinelli 
6 Gastón Suso 15. Martin Garcia & 
14, Marcos Gofii J 17. Gabriel Alanis 
416.1 Gariglio 18. Braian Salvareschi 
42, Juan Andrada 
5. Emiliano Méndez (o) & 
19, Brian Farioli 22, Federico Bravo 
4 27. Facundo Kruspzky 4 39. Federico Paradela 
Va. Lucas Albertengo 
17. Bruno Sepúlveda 


23. Nicolás Bazzana 
45. Julián Chicco 


9. Jonathan Torres 
415. L Gondou Zanelli 


Banco de Reservas 


1. Daniel Sappa 12. Facundo Ferrero 
13.] Pombo 124. Lautaro Montoya 
26, Lucas Suárez Scalarea 25. Pablo Molina 
tai. Franco Sergio Martinez 35, Federico Rasmussen 
8. Dardo Miloc 17. Gabriel Graciani 
111. Federico Castro 11. Gervasio Núfiez 
20,V Larralde 1 26. Yair Arismendi 
21. Leonel Picco 28. Manuel García 
124. Alejo Antilef 32. Guido Mainero 
40, Emiliano Sebastián Viveros Mereles 38. Enk Agustín Lescano 
28. Matias Belloso 10. Sergio Quiroga Gabutti 
s2.B Báez 130. Patricio Cuechi 





